Dr KAZIMIERZ STANISŁAW 


płk. lek. W. P. w st. spocz. 
oraz zasłużony kolekcjoner, zbieracz i znawca dzieł sztuki 


urodz. 20 III. 1865, r. po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zmarł w Krakowie dnia 13 kwietnia 1952 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 18-go b. m. o godzinie 10 rano 
w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, o czym zawiadamia 


Dyrekcja Muzeum Narodowego 
w Krakowie. 
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